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يا 
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حى يا 


مندل الأحياء للثانوية العامة والأزهرية 055/5٠5١‏ 
قيوم 


برحمتك أستغيث 


أصلح لى شأنى كله 
نى الى نفسى طرفة عين 


ا ااا | 
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مندل الأحياء للثانوية العامة والأزهرية 055/5١5١‏ أ/|حسين محمد جمعة 


٠١١ أكبر عدد للألياف العضلية في الوحدة الحركية الواحدة - عدد الوحدات الحركية “ا‎ ١ 


١-أقل‏ عدد للألياف العضلية في الوحدة الحركية الواحدة - عدد الوحدات الحركية ا ه 


© + أكبر عدد من الوحدات الحركية - عدد الألياف العضلية بالعضلة‎ -١ 


٠١٠١ + أقل عدد من الوحدات الحركية - عدد الألياف العضلية بالعضلة‎ - ١ 


- عدد الوحدات الوظيفية في العضلة الهيكلية 
- عدد الحزم العضلية في العضلة الهيكلية 

- عدد الخلايا العصبية المغذية 

- عدد الأعصاب الحركية 

- عدد الألياف الحركية 

-ح عدد محاور الخلايا العصبية المغذية 


ح- عدد الألياف العضلية 
- عدد الصفائح النهائية الحركية 


77ص2305 بلط| - عدد مناطق التشابك العصبي العضلي 
- عدد التفرعات النهائية للألياف العصبية الحركية 
- عدد الشقوق التشابكية 


- عدد الحزم » عدد الألياف العضلية في الحزمة 


0 تَرَيدَاقَوةَ العضلة بزيادة عدد الألياف العضلية ( اعَلقَةَ طردية بين عدد الألياف وقوة الإنقباض ) 


0 تقل سرعة استجابة العضلة بزيادة عدد الألياف العضلية ( |غَلآقة عَكْسَيَةَ بين عدد الألياف وسرعة الإنقباض ) 
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مندل الأحياء للثانوية العامة والأزهرية ١5١؟/؟05١؟‏ | حسين محمد جمعة 


١ '‏ اكبر عدد من الوحدات الحركية في ٠٠١‏ ليفة عضلية ؤانت جلاب اكت يعم 

) 1 2170217 ؟-اكبر عند من الوحدات العركية في 1 ليق عظلية وبر برررنى اه اده‎ ١ 

| "- عضلة تتكون من "٠٠‏ ليفة عضلية , فيكون أقل عدد من الخلايا العصبية الحركية التي تغذيها .......... )١١١-7 56967 5-10١(‏ 
ات - عدد الوصلات العصبية العضلية في عضلة تتكون من 5 حزم عضلية بكل حزمة ٠‏ ؛ ليفة عضلية .......... (ه 2ه 1١١‏ :50) 


| 5 اذا كانت الوحدة الحركية ت تحتوي علي ٠‏ وصلة عصبية عضلية , فإن عدد الأعصاب المغذية لها . )١-8060-5-5‏ 


أصوب : 
1 5 5 5 
١ ]‏ كل ٠٠٠١‏ ليفة عضلية يمكن ان تحتوى على ٠١”‏ وحدة حركية؟ 1١:7‏ 

1 ل ا 0 

١١‏ أكبر عدد من الأعصاب المغذية لحزمة عضلية بها خمسة ألياف ١١‏ ؟- عصب واحد 


إن عدد الصفائح النهائية في ٠٠١‏ ليفة 15 صفيحة ؟ - ٠٠١‏ صفيحة 


-١‏ عدد النهايات العصبية فى وحدة حركية ت تحتوى على أقل عدد من الألياف العضلية ؟ - ه 
؟- عدد الوحدات الحركية فى عضلة يغذيها ٠‏ ؛: خلية عصبية ؟ ١-‏ ؛ وحدة حركية 

"- عدد الوحدات الحركية فى عضلة يغذيها ٠٠٠٠‏ : خلية عصبية ؟ 
| أكبر عدد للوحدات الحركية - ٠‏ و.أقل عدد للوحدات الحركية - 4٠.٠‏ 


أكتب ما يدل علية الرقم :- الرقم ١‏ فى الوحدة الحركية (؟ : 54 )١54‏ ؟ عدد الألياف في الوحدة الحركية 


بفرض أن هناك عضلة مكونة من ه وحدات حركية , احسب اكبر عدد وأقل عدد من الألياف العضلية ؟ 


١ 


أ عبر عاذ التاق العتتنار فى سحا للدركزنة الواح - عدد الوحدات الحركية “« ٠٠١‏ 
جاه يار وو( يوه 
ب-أقل عدد للألياف العضلية في الوحدة الحركية الواحدة ح عدد الوحدات الحركية ا ه 


ده ياه ده؟ 


بفرض أن هناك عضلة مكونة من ٠٠٠١‏ ليفة عضلية . احسب اكبر عدد وأقل عدد من الوحدات الحركية ؟ 


الحل :- 

أ- أكبر عدد من الوحدات الحركية - عدد الألياف العضلية بالعضلة + ٠‏ 
7 07 ال شك ل 1 لان 

1 أقل عدد من الوحدات الحركية - عدد الألياف العضلية بالعضلة ب ١١١‏ 


7 7 0 شف أ ١‏ د كا ١‏ 


َ عضلة مكونة من ٠‏ ليفة عضلية 
أ- اكبر وأقل عدد عدد من الوحدات الحركية؟ 


١١٠١- أكبن عدد من الوحدات الحركية 6ثءة ده‎ - ١ 
أقل عدد من الوحدات الحركية فءعة دش وو أاحاأهة‎ - |! 
١ 


احسب :-- 


أب عدد الوصلات العصبية العضلية في العضلة ؟ - عدد الألياف العضلية - مله 


اج عدد الصفائح النهائية الحركية فى العضلة ؟ - عدد الألياف العضلية - 5.٠‏ 
اد أكبر عدد من ١‏ للييفات العضلية فى هذه العضلة ؟ - ..ه « فعولا عد وووو وو ١‏ 


١ 

١ 

ِ! في إحدي العضلات الهيكلية بالجسم . وجدت أنها تتكون من ٠١‏ حزم عضلية يتكون كل منها من ٠٠‏ ليفة عضلية .. احسب :- 
١١‏ عدد اللييفات العضلية المكونة للعضلة ؟ - فال و ووو[ 

١١‏ عدد الألياف العصبية العضلية التى تغذى العضلة ؟ - .ه 

| "- عدد الوحدات الحركية المكونة للعضلة ؟ - ١١‏ 

|4 عدد الألياف العضلية التى تغذيها الوحدة الحركية الواحدة ؟ - .٠ه‏ 


06 :رزورك متقط117 4 :اع 1" 


مندل الأحياء للثانوية العامة والأزهرية ١5١؟/؟5١؟‏ | حسين محمد جمعة 


١‏ ب- عدد الوصلات العصبية العضلية فى الحزمة_؟ أقل عدد للوصلات العضلية -ه وصلة , أكبر عدد للوصلات العضلية ٠١١-‏ وصلة 
ج- عدد الوصلات العصبية العضلية في العضلة ؟-.." 
| د أكبر عدد لليفات فى العضلة ؟ - ...٠.‏ ؛ لييفة 


اه عدد الصفائح النهائية فى الوحدة الحركية ؟ - أقل عدد - ه , أكبر عدد - ٠١٠١‏ 


اذا كانت الوحدة الحركية :٠ : ١‏ أوجد عدد الليفات فى الحزمة ؟ .١-‏ 4 


اوجد عدد الوصلات العصبية العضلية فى عضلة بها ٠٠٠١‏ ليفة ؟ - ٠١٠٠١١‏ 
اوجد اقل عدد للوحدات الحركية فى عضلة الوريد الأجوف العلوى ؟ - صفر 


عضلة تحتوي على ٠٠٠‏ ؛ ليفة عضلية , و الوحدة الحركية فيها من ١:١‏ ه 
أ- أقل عدد للييفات فى الوحدة الوظيفية ؟ -.٠.٠.ه‏ 

| ب- أكبر عدد للييفات فى العضلة ؟ - ٠١٠٠٠١٠١‏ 

اج-عدد الوصلات العصبية العضلية فى العضلة ؟ - 4.06.٠.‏ وصلة 

! د-عدد الوصلات العصبية العضلية في الوحدة الحركية ؟ - 5٠‏ وصلة 

ه عدد الألياف العصبية الحركية المغذية للعضلة ؟ - ٠١‏ ليف عصب مغذي 


اذا كانت الوحدة الحركية ٠١ : ١‏ أوجد عدد الليفات فى العضلة ؟ -. 4 


اوجد اقل عدد للوحدات الحركية فى عضلة بها ٠٠‏ : ليفة عضلية ؟ - 4 وحدات حركية 


َ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
0" ليفة عضلية يوجد بها الحد الأقصى من اللييفات , أوجد :- ْ 
أ- عدد اللييفات فى ال 5" ليفة ؟ أقل عدد من اللييفات - "5٠٠٠‏ , أكبر عدد من اللييفات - ١ ٠ ٠٠٠٠١‏ 
ب- عدد الأعصاب المغذية للألياف لتحريك ال 5" ليفة ؟ أقل عدد عصب - ١‏ عصب مغذي , أكبر عدد - 7 أعصاب مغذية ا 
١‏ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

ط 


ج- أقل عدد من الوحدات الحركية_لتحريك ال 5" ليفة ؟ أقل عدد وحدة حركية واحدة 
د- أكبر عدد من الوحدات الحركية لتحريك ال 5" ليفة؟ أكبر عدد - 7 وحدات حركية 


اذا كانت الوحدة الحركية ٠١ : ١‏ أوجد عدد الصفائح النهائية فى الوحد الوظيفية ؟ -. 4 


اوجد عدد الوصلات العصبية العضلية فى عضلة بها "٠٠٠‏ ليفة_؟ -..." 


أ- قارن بين العضلتين من حيث قوة وسرعة الإنقباض؟ العضلة (س) أسرع من العضلة (ص) بينما العضلة (ص) أقوي من العضلة (س) 
| ب- أوجد عدد الألياف في الوحدة الوظيفية للعضلة (ص)؟ -ح ٠.‏ 

45 - ج- عدد الوصلات العصبية العضلية في الوحدة الحركية للعضلة (س)؟‎ ١ 

د- عدد الأعصاب المغذية للعضلتين معا ؟ في العضلة (س) عصب مغذي لكل 41 ليفة , وفي العضلة (ص) عصب مغذي لكل 7٠١‏ ليفة 
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